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FÖR VIERKREISSUPER 


r j Das beim Superspulensatj SSp 136 verwendete Aggregat VOW-4 t 
I erfährt durch die Zusammenstellung mit unserem ungeschlrmten 
j Zwischenfrequenz- Bandfllter R eine Abwandlung, die von den 
Freunden des Klelnsupers ganz besonders begrübt wird. In 
| dieser Kombination mit der Bezeichnung SSp 134 Ist ein Spulen- 
sab für VIerkrels-Superhets entstanden, der mH allen guten 
; Eigenschaften dieser Geräteklasse ausgestattet ist. 
Verbraucherpreis des kompletten Spulensaßes einschließlich 
| ZF-Fllter (mit Rüdckopplungskondensator), mechanisch und elektrisch 
— - — . r-geprüft und vorabgeglichen, 22 

Pas Wellenschalteraggregat VOW-4t - 

Der Wellenschalter: Millionenfach erprobter verlustarmer Kreisschalter mH Silberkontakten. 

Die Spulen: Kreuzwickelspulen — bei wichtigen Gruppen Hodifrequenzllße — mH HP-Etsen-Schraubkern, Kurzwellen¬ 
spulen einlagig. 

Die Abglelchtrlmmer: Keramikausführung bewährter Konstruktion für Kurz- und Mittelwelle. 

Die Serienkondensatoren: Verlustärmste, engtoleriert« und hochkonstante Ausführung. 

Die Wellenbereiche: Kurz 15 bis 50 m, Mittel 185 bis 590 m, Lang 700 bis 2000 m. 

Die Schaltfolge: Bel Rechlsdrehung K — M — L — I. Für Tonabnehmer-An- und -Abschaltung sind besondere 
Anschlüsse vorgesehen. 

Die Schaltung: Siehe rückseitiges Schaltbild. Antennenankopplung hodiinduktlv, Osdllator auf Kurz Induktiv, auf 
Mittel und Lang nach Colpltts. 

Der Abgleich: Nach erfolgtem ZF-Abglelch (468 kHz) Ist auf Kurzwelle induktiver Elsenkern-Maxfmumabgiekh am 
Osdllator und Vorkreis bei 45 m, dann kapazHiver Trimmerabglelch bei 18 m vorzunehmen. Auf Mittel¬ 
welle Ist bei 525 und bei 196 m abzuglelchen, auf Langwelle nur bei 1840 m. 

Der Einbau: Einlochmontage mit Verdrehungssicherung. Einbautiefe 90 mm. 

Die Abmessungen: Baketltpreßstoff-Grundplatte 60 x 80 mm, SchaHerachse 70 mm, Gewicht 160 g. 

Das ZP-Filter R 

Die Spulen: Kreuzwickelspulen aus HF-Ltße mH HF-Elsen-Schreubkern. 

Die Kondensatoren: Verlustfrele, engtolerierte und hochkonstante Ausführung. Rückkopplungskondensator durdi 
Schraubenzieher verstellbar. 

Die Schaltung: Stehe RDdcsette. Durch Verstellen.der Gltterkrelsspule Ist die BandbreHe variabel. 

Der Abgleldi: ZF 468 kHz. Reihenfolge: Gitterkreis, dann Anodenkreis auf Maximum mHtels HF-Eisenkern. 
Ruckkopplung dabei zurOdcdrehen. 

Die Abmessungen :[ca. 85 x32x30 mm. Gewidit ca. 30 g. (Bitte wenden I) 
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Unsere Erzeugnisse sind ln allen Fadigesdiäften zu haben I Achten Sie auf unser Firmenzeldienl 
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